1 επι ρ]απηἰπηρ οὪ γοι ους 9 Ε1να ἆἀεγβ γθ ἨΊΕΏ γοι ΥΙΘΥΘ Ἠθχθ {ου ἴπϑ 
ΘΧΥΗ Ὀἡ 01 οη Ρεπιθδ; ἃ γο 1 1 Ά5 1 3 ΑΡΤ 4 18 ροββὴὈ]θ, βο Όπο 
ΜΘΕΌΠΘΥ νά 11 Ὃε 


δαςή Με. Ρ ὕμαξ 1 πεαύεὰ ἔπο ο ο πθοξ Ἠοτε Ἆε Ῥ866; απά 
1 οοπθ Όεβοτε 3 


1 νεα γο πετ Β τάπιοβ ϱ5 } ε "πὰ 1 ν απο Ο1πὈς Εγοπι 
ἀοπαι ὮΘῚ 


Τηπθ Ι,6αριι6 νά 11 Ὁς 


ΑΟΗ/ 


